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Trymochthebius taygetanus nov. sp. vom Taygetus. 

Minimus, magnitudine Heydeni Kuw., elytris metallescentibus, 
lineatopnnctatis, linea abbreviato prope scutellam et extra hanc 
lineam tuberculo longitudinali signatis, prothorace in medio longi- 
tudinaliter sulcato et utrinque duabus foveis praedito, densissime 
punctato, vix metallescenfe. Pedes flavescentes; sicut antennae. — 
Long. 0.0012, lat. 0.0008 ra. 

Yon der Form und Gestalt des inipressicollis Lap. aus Sud- 
Europa, aber viel kleiner, nur so grofs ais Heydeni aus Spanien; 
auch opacus Baudi aus Oberitalien sehr ahnelnd. Yon dem ersten 
immer dadurch zu unterscheiden, dafs auf den hinten gemeinschaft- 
lich mehr zugespitzten Flugeldecken daselbst das zweite Intervall 
von der Naht sich betrachtlich erhebt, so dafs der Nahtstrich da¬ 
selbst etwas tiefer liegt, von dem letzteren durch die nicht eckig 
vorgezogenen Mitten der Halsschildseitenrander, durch den Mangel 
des Zahnchens daselbst, durch die gleichmafsige Reihenpunktirung 
der Flgd. verschieden, von beiden durch den starkeren Metallglanz 
der FJgd. getrennt, wahrend der mit ihm gleichgrofse Lencoranus 
Reitt. aus Persien keine abgekiirzte Punktreihe am Schildchen, und 
der ebenso kleine Czwalinae Kuw. aus Preufsen dunklere Beine 
und keine Auftreibungen zu den Seiten des Schildchens zeigt, 
welche bei Lencoranus auch kaum vorhanden sind. 

Mehrere Exemplare. Kuwert. 


Hydraena laticollis Kuw. n. sp. 

Species parvula , prothorace in medio fortiter rotundato-dilatato, 
brunnea. — Long. 0.0016, lat. 0.0008—9 in. 

Patria: Graecia? 

Die proportionell breiteste Hydraena , welche mir bisher zu 
Gesicht kam. Die Flgd. sehr dicht, oben regular gereiht punktirt, 
zusammen nur 1^-mal so lang, ais breit, nicht glanzend. Das quere 
Halssehild mit stark ausgebreiteten und gerundeten Seitenrandern 
durch dichte Punktirung gleichfalls matt erscheinend. Die Ober- 
lippe tief ausgerandet. Die ganze Unterseite mit allen Extremi- 
taten braun. 

Das einzige vorhandene Stiick stak bei gleicher Praparation 
unter einer Mehrzahl von griechischen Ochthebien und diirfte 



